ESPECIFICACIONES 



CARGAS MUERTAS: 

1 Cielo Falso (duelas de madera) 10.23 lb/pie 2 

2 Peso Propio (acero) 489.1 lb/pie 3 

3 Lamina Galvanizada 10.36 lb/pie 2 



Area Tributaria 172.125 m2 

Carga Puntual 
Carga Distribuida 



18.1148148 lb/pie 2 



38.7048148 lb/pie 2 

1852.74 pie 2 
71709.9586 lb 
809.522805 lb/pie 



Shear Force and Moment Diagram 
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